






























































UBL 


La tecnologia che non sbaglia una nota 



Dalle prime sale cinematografiche 
sonorizzate nel 1934 da James B. 
Lansing (JBL) ad oggi, il contribute 
della JBL e stafo unico ed 
eccezionale nello sviluppo del sistemi 
di amplificazione. L'aumento della 
culture musicals e lo sviluppo di 
migliori sistemi di riproduzione del 
suono hanrto affinato II gusto di un 
pubblico sempre piu aitento alia 
qualita. La maggiore educazione 
musicals pretends sempre piu elevati 
livelli di fedelta, maggiore potenza e 
«risposta» vera. 

Un sistema di diffusions JBL utilizza 
sempre componenti JBL di elevata 
qualita , che garantiscono un suono 
senza compromessiL’affidabilita 
derive dalla cost ants ricerca e dalle 
profonda conoscenza 
dell 'amplificazione in ogni diverse 
ambients, maturate in oltre 50 anni 
di esperienza f come leader 
indiscusso nella riproduzione sonora. 

Ogni sistema di diffusions JBL d 
espressione della migliore tecnologia, 
attuaimente disponibile 
neli’elettroacustica. La vasta 
esperienza JBL si esprime inoltre 
autorevolmente nei tanti brevetti 
quaii: bobine ad avvolgimento piatto, 
campo magnetico simmetrico, 
diaframmi in pure titanio con 
sospensione a diamante. Crossover 
ad alta risoiuzione contenuti in 
mobili t studied per esaltare at 
massimo il rendimento di ciascun 
trasduttore, consentono ai sistemi di 
riprodurre la verita musicale. 



TECNOLOGIA AL TITANIO 

JBL ha sviluppato la tecnologia al 
titanio per soddisfare resigenza 
deJI’audio professionale di ascoltare 
e riprodurre fedelmente la musica 
dal vivo, 

Nella musica, cosi come nella voce 
umana, le note base si trovano nelle 
frequenze medie e basse. Eppure e 
nelle alte frequenze che si riconosce 
la caratteristica che distingue per 
esempio un Do alto di un pianoforte 
da un Do alto di un oboe. Di 
conseguenza, la riproduzione della 


musica, proveniente da un 
determinate strumento, e sovente 
definita dalla banda delle alte 
frequenze del sistema dei diffusorL 

Per riprodurre queste alte frequenze 
fedelmente, il trasduttore deve 
essere tanto leggero nella sua 
massa da rispondere 
immediatamente ai transienti 
musicali, Nello stesso tempo deve 
essere abbastanza robusto da poter 
sostenere una forza schiacciante 
percbd il sue veloce movimento 
avanti ed indietro comporta una 
accelerazione di 1.000 giga, pari a 
mille volte la accelerazione di 
gravita. 


LA CUPOLA JBL AL TITANIO: 

UN CAPOLAVORO 

II titanio ha un rapporto robustezza- 
peso estremamente alto. 

Era pero indisponibile in lamine 
sottili tanto da poter essere utilizzate 
per una cupola. 

JBL ha sviluppato un procedimento 
ad hoc, che centrifuga gas di 
nitrogeno contro una pellicola di 
titanio piO sottEle di un capello 
umano, dello spessore di soli 25 
micron. Questo processo modella 
perfettamente 3a cupola senza 
causare fratture da stress. 

Una cupola cosi sottile sarebbe 
potuta risultare soggetta a 
deformazioni. JBL ha risolto anche 
questo prcblema, creando e 
brevettando un complesso disegno 
di nervature, modellate direttamente 
sulta cupola, che aumentano la 
rlgidita strutturale senza 
incrementare lo spessore. 

In questo modo una cupola di 25 
micron di spessore, e resistente 
quanto una cupola di 250 micron. 


It disegno esclusivo, a forma di 
diamante sul bordo della cupola, 
controlla la risonanza ed estende le 
risposte alte oltre il limite di udibilita 
di 20.000 Hz. 

IL SUONO JBL NELLE MEDIE 
E BASSE FREQUENZE 

JBL progetta e realizza woofer e 
midrange sempre alTaltezza del 
suono JBL. 

Recentemente e stato sviluppato nei 
laboratori di progettazione JBL 
anche if-midrange a cupola da 75 mm 
in puro titanio. E cosi nata una 
nuova generazione di trasduttori per 
I’impiego hi-fi e professionale, che si 
affianca a coni e trasduttori reaiizzati 
con suceessG in materiale composito 



in acquaplas, fibra e laminati di 
pregiati polimeri, Cestelli, magneti, 
bobine e cupole vengono selezionati 
per peter disporre di altopartanti 
adatti alle registrazioni odierne, per 
la gamma e gestione della potenza 
e la risposta ai transienti, che risulta 
lineare, solida ed estesa. L’esclusiva 
struttura magnetica S.F.G. 
(Symmetrical Field Geometry) riduce 
la distorsione di seconds armonica 
ed e la chiave dells qualita di 
riproduzione dei bass! che si 
disting ueno per profondtta, potenza 
e nitidezza con precision© sempre 
corrispondente al suono originario. 
















CROSSOVER V1CINI ALL’IDEAIE 
TEORICO 

IE crossover e responsabile della 
distribuzione del segnale audio tra 
ciascun trasduttore nel sistema 
d'ascolto. I crossover della JBL si 
basano su metodi recentissiml dl 
progettazione computerizzata e sono 
realizzati con component! di elevata 
quality. Induttori low-loss e 
condensatori a livelli d'audiofilo 
assicurano una distorsione minima 
con risposta precisa ai transient!. 
Condensatori di fuga in poJipropilene 
prevengono qualsiasi «smagliatura», 

I crossover JBL funzionano da veri 
filtri di separaztone dei trasduttori e 
forniscono una accurata fusione 
senza «cuciture». 



X 


SOLUZIONI SEMPLICI PER 
PROBLEM! COMPLESSI 

Ogni sistema JBL, dai compatti e 
portatilh at sofisticatissimi high-end, 
garantisce un suono vero senza 
compromessi, Matasse di fili e 
collegamenti, caratteristica dei 
sistemi di amplificazione del 
passato, non e che un ricordo. La 
filosofia JBL si esprime infatti in 
soluzioni semplici per problemi 
complessi. 


t MOBILI JBL 

I mobili sono accuratamente studiati 
per ridurre gli effetti delle riflessioni, 
prodotte daila struttura stessa del 
mobile, e neilo stesso tempo 
esaltare al massimo il rendimento di 
ciascun componente. La «non- 
coforazione» e sempre Tobiettivo 
preciso, cost come Tassenza di 
vibrazioni. I mobiii JBL si 
distinguono per robustezza abbinata 
ad un design elegante ed attuale. 
Risultano dunque idonei 
aH’inserimento in qualsiasi ambiente 
di classe. 


II diffusore JBL fa rivivere 
I'evento musicale con la 
massima fedelta, senza 
sbagliare una nota. 



1 Mobile lucrdato a cera 

2 Unite alte frequenze al puro titanio 

3 Sistema di raffreddamento 
Ferrofiuid™ 

4 Piastra frontale di fimtura del 
sistema di raffreddamento 

5 Bobina mobile da 76 mm 

6 Rinforzo interno 

7 Unite medie frequenze at puro 
titanio 

8 Sbalzo frontale di correzione del 
tempo di propagazione 

9 Pannello frontale modellato in 
neoprene 

10 Sub-camera sigillata 

11 Tubo accordato posteriore 


12 Struttura magnetica in SFG 
(geomelria simmetrrca di campo) 

13 Doppie capacitedi bypass 

14 Connettori df ingresso pfaccali in 
oro 

15 Rete di crossover 

16 Cestello in fusions 

17 Cablaggio interno con Monster 
Cable* 

18 Ccno basse frequenze composite 
in Aquaplas 

19 Sezione frontale a piu strati con 
lastre di espanso RMF 

20 Cassa in MDF Medium Density 
Fiberboard con piegature ad 
angola relto bloccale 

21 Piedino regolabile 














SERIE CONTROL 


II suono professlonale ovunque 


La Serie CONTROL, grazie ali’eccellente suono 
e alia linea d'avanguardia high-tech, costituisce 
la quintessenza della dimensione futura. 




Compatti... 

Adattabili... 

Portatili... 


CONTROL 12 

* Capacity di pgtenza continual 200 W 

* Sensibility 97 dB 

* Woofer; 300 mm 

■ Dimension! (LxAxP) mm; 432x610x300 


II monitor compatto CONTROL 12 a 
due vie, con un woofer da 300 mm 
ed una tromba Flat-Front Bi-Radial™ 
a compressione in puro titanio di 
44 mm, e progettato per la 


La Serie CONTROL rappresenta un 
sistema d'ascolto i deale per 
apparecchi audiovlsivi. 

Sia il woofer che il tweeter sono 
dotati di slrutture speciali a doppio 
magnate, con schermature idonee a 
ridurre ai mini mo i campi magnetici 
dispersi. Possono quindi essere 
installati anche a breve distanza dat 
tubi catodici di monitor e televisor!, 
dimostrandosi cos! adatti anche per 
le regie video, oltreche eccellenti 
altoparianti addizionali per 
impegnatfvi sistemi video. 


I CONTROL rendono possibile 
ovunque un suono ben bilanciato ed 
una contemporanea eccezionate 
gestione della potenza. Apposite 
staffe ne consentono il montaggio 
permanente ed orientabite neJIa 
direzione desiderata* su parete o 
altra superfide rigida, Un sistema a 
morsetti consente il montaggio 
semipermanente sulEa maggior parte 
di strutture come mensole* tavofi, o 
montanti, Un adattatore permette la 
connessione con altri sistemi oggi tn 
uso, quail cavalletti fotografici o 
stativi microfonici. I morsetti di 
ingresso sono di tipo rapido a molla, 
original! e funzronali. 


riproduzione in playback ed il 
rinforzo del suono dove e richiesta 
una elevata pressione acustica. La 
tromba offre una diffusione 
orizzontale uniforme di 90° da 



CONTROL 10 

* C a pad IS di potenza conlinua: 150 W 

* Sensibility 94 dB 

* Woofer: 300 mm 

* Dimension] (LxAxP) mm: 432 x 610 x 306 


IE monitor compatto CONTROL 10 a 
tre vie, progettato per I’ascolto 
professionals del suono, e anche 
un'ottima sceita hi-fi per case. 


12 kHz a 16 kHz. 

La struttura pressofusa in schiuma 
dt polipropilene e antiurto e le parti 
piu esposte sono protette da insert! 
in gomma. 



Un woofer da 300 mm, un midrange 
da 130 e un tweeter da 25 mm in 
puro titanio Jo rendono un monitor 
altamente versatile. 

L 3 alta sensibilita, I’elevata precision© 
e i’ampia gamma dinamrca, 
permettono di ridurre il rumore 
ambiente, garantendo una 
riproduzione eccitante anche in 
locaN affollati. 


■ 
























La Serie CONTROL e progettata 
sulla falsariga degli studio monitors 
professional! JBL, Da una fonte 
compatta liberano tutta la gamma 
piu completa del miglior suono 
professional, JBL ha fafto ricorso a 
tecnologie motto modern© e 
perfettamente idonee alLobiettivo di 
realizzare piccoli «sistemi 
professional^ adatti alTuso hi-fi. 





* Capacity dl polenza conUnua: 

* Sensibility 92 de 

* Woolen 165 mm 
- Dimension! [LxAx P) mm: 307x 251 x 229 


CONTROL 1 

* Capacity di polenza continual 75 W 

* Senaibilita: 90 dB 

* Woofer: 135 mm 

Dimension! {L x A x P) mm 235 x 159 x 143 


CONTROL 1 e CONTROL 5 sono 
sistemi a due vie in configurazione 
reflex, Le alte frequenze sono 
restituite con un tweeter di 19 mm in 


puro titanio, mentre le basse frequenze 
sono affidate nel CONTROL 1 ad un 
woofer di 135 mm e nel CONTROL 
5 ad un woofer di 165 mm. 


SERIE CONTROL SB 

Sistemi Subwoofer a Tripla Camera Passabanda ™ 



I sistemi subwoofer CONTROL SB1 
e CONTROL SB5 sono stati 
realizzati sia per il precise 
abbinamento con i monitors 
CONTROL 1 e CONTROL 5 con 
impedenza 4 ohm, sia per altri 
impieghi come component! di un 
sistema con impedenza 8 ohm. 
il sistema a Tripla Camera 
Passabanda™ e stato progettato per 
operare a frequenze molto basse 
utifizzando altoparlanti di piccoie 
dimension! posizionati a doppia 
coppia. SB1 utilizza 4 altoparlanti da 
127 mm, SB5 ne adopera 4 da 168 mm. 


In ciascuna coppia i due altoparlanti 
sono posti «affacciat!» uno rispetto 
all'altro, ma collegati con polarita 
opposta (configurazione push-pull). I 
trasduttori cosi collegati creano 
tension! meccaniche uguali ed 
opposte che si annullano prima di 
trasferirsi alia cassa. 

Questo original sistema a tripla 
camera a quattro altoparlanti riduce 
sostanzialmente fescursione dei 
coni, conferendo agli altoparlanti la 
massima affidabilita consentendo di 
funzlonare con una pressione 
acustica molto elevata. 


0 


ONI 


m 


Per la capacita di filtrare 
acusticamente le armoniche di 
ordine elevato, il sistema e 
virtualmente privo di distorsionl 


5 






UBL 


SERIE TLX 

Sistemi compatti 


Serie TLX signifies Suono JBL per eccellenza. E 
una gamma completa di 9 casse acustiche, 
tutte vere «professioniste» della 
riproduzione fedele. 


Sono Tespressione moderna della 
tradizione JBL perche incorporano 
tutta Lesperienza JBL proiettata 
verso il futuro, 

Sono casse robuste, dal suono ricco 
e veilutato, ad alta efftcJenza. 


Dalle piu piccole, a 2 vie, alle piu 
grandi, a 3 vie, i 9 modelli seguono 
tutti Lapproccio professional© JBL 
per quanto riguarda la progettazione 
del crossover, la costruzione della 
cassa, la risposta linear©, I'efficienza 
e la potenza. Tutti i modelli 
impiegano !e esclusive griglie 
sospese. 



TLX 2 

* Potenza massima: 75 w 
Sensibility 39 dB 

• Woolen 165 mm 
Dimension! (LxAkP) 
mm: 274x375x235 


* Potenza massima: ICO W 

* Sensibility 90 dfl 

* Wooter: 200 inm 

* Dimension! (Lx A x P) 
mm: 337x550x235 



• Polenza massima: ISO W 

♦ Sensibility 91 dB 
■ Woofer: 250 mm 

- Dimension! (L x A x P) mm: 375 x 660 x 260 


TLX 6 

■ Potenza massima: 125 W 

• Sensibility 91 dB 
*Woofer: 200 mm 

♦ Dimension! (LxAkP) mm: 244x584x235 


Tweeter TLX in laminato 
di titanio 

Sono 9 casse acustiche 
straordinariamente simili, che si 
dtfferenziano principalmente per la 
dimensione, la potenza massima 
disponibile (livello sonoro) e la 
capacita d! riprodurre frequenze 
molto basse e le piu basse 
«frequenze». 


Coni in laminato di 
pregiato polimero 
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Amano la Musica tutta, e ne danno prova nel 
suono armonioso e naturale con massima resa 
sull’intera gamma di frequenza. 




TLX 16 

• Potenza massima: 125 W 

• Sensibility 91 dB 

• Woofer: 210 mm 



Tweeter al puro titanio 

Crossover a elementi 
multipli 

Efficiente risposta lineare 


• Dimension! (LxAxP) • Potenza massima: 100 W 

mm: 280x560x305 • Sensibility 90 dB 

• Woofer: 210 mm 

• Dimension) (LxAxP) 
mm: 280x510x245 


Hi-Fi 

Professionale 
In Casa 


I mobili sono rifiniti con legno 
compresso ad alta densita da 
720 kg/m cubi, per eliminare 
vibrazioni e colorazioni sonore non 
desiderate. 





Gli angoli dei mobili dei modelli 
TLX 12, TLX 14, TLX 16, TLX 18 e 
TLX 20 sono stati tagliati a 30° per 
ridurre ulteriormente gli effetti di 
diffrazione e migliorare I’immagine 
stereo del suono. 



TLX 12 


TLX 20 


• Potenza massima: 75 W 

• Sensibility 90 dB 

• Woofer: 165 mm 

• Dimensioni (LxAxP) 
mm: 230x380x242 


TLX 18 


* Potenza massima: 150 W 

• Sensibility 93 dB 


• Potenza massima: 150 W 

• Sensibility 93 dB 

• Woofer: 250 mm 


• Woofer: 250 mm 

• Dimensioni (LxAxP) 
mm: 940x330x308 


• Dimensioni (LxAxP) 
mm: 330x620x308 
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Titanio per 


SERIE 

ii digitale 




Fonti di musica digitate, nei normaii ambienti 
delle abitazioni, richiedono sistemi d’ascolto, 
capaci di ricreare dimensioni dinamiche vere. 
L’alta efficienza e I’eccezionale gestione 
assicurate dalla Serie LX permettono una fedeie 
riproduzione delle dinamiche presenti nella 
musica registrata digitalmente. 


LX 22 

* Potenza massima: 125 W 

• Sensibility 90 dB 

• Woofer: 165 mm 

* Dimension! (LxAxP) mm: 254 x 394 x 219 


LX 55 


* Potenza massima: 200 W 
■ Sensibility: 92 dB 

• Wooler: 250 m-m 

- Dimension! (LxAxP) mm: 343x060x299 



* Potenza massima: 150 W 

* Sensibility; 91 dB 

* Woolen 200 mm 

* Dimension! (LxAxP) mm: 29S x 564 x 299 


• Potenza massima: 250 W 

• Sensibilita: 91 dB 

• Woofer: 2 da 200 mm 

Dimension! (LxAxP) mm: 356x1066x399 


La Serie LX vanta tutta la tecnologia 
JBL, sviluppata per le piu 
impegnative applicazioni 
professional!, con I'obiettivo d’un 
massimo rendjmento di altissimo 
livello. 

I tweeter in puro titanio, i coni in 
fibra e in laminati di pregiati 
pofimeri, i crossover ad alta 
risoluzfone trovano net mobili 
progettati per esaltare if rendimento 
di ogni singoio componente 
Tambienfe giusto. 


LX 44 


LX 66 


Glr effetti delle riflessioni della 
struttura del mobile sono stati 
studiati con particolare cura. Gli 
spazi intorno ai trasduttori sono 
riempiti di schiuma acusticamente 
assorbente per prevenire tl riflesso 
acustico. Gli angoli del mobile sono 


raccordati per ridurre ulteriormente 
gli effetti di diffrazione e i mobili 
sono rifiniti su tutti i 6 lati, con legno 
compensato ad alta densita di 19 mm 
di spessore, per garantire I'assenza 
di vibraziont e colorazioni non 
desiderate. 
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Tradizione 


SERIE 

rinnovata 


XPL 





L’uso combinato del nuovo midrange 
con II famoso tweeter JBL in puro 
titanio, per I’occasione riprogettato, 
ha consentito una totale coesione tra 
le medie e aite frequenze ed una 
assenza assoluta di «buchi» nei 
circuiti del crossover. 


XPL 140 


* Capacity di potenza continua: 125 W 

* Sensibility 08 dB 

* Woofer: 200 mm 

* Dimensioni (LxAxP) mm: 337x772x302 


* Capacity di polenza continua: 200 W 

* Scnsibilild: 90 dB 

* Woofer: 300 mm 

* Dimensioni (L x A x P} mm: 406 x 1006 x 356 


E il felice incontro tra tecnologia avanzatissima 
e principi tradizionali. Nei iaboratori di 
progettazione JBL e nata una nuova 
generazione di trasduttori per i’impiego hi-fi e 
professionate: il midrange da 75 mm al puro 
titanio. Questa realizzazione, insieme ad una 
serie di ritrovati tecnologici rivisti e riconsiderati, 
tutti presenti in questi diffusori high-end, 
garantiscono all'ascoltatore di vivere finaimente 
I’esperienza musicale senza subire mai una 
qualsiasi coiorazione da parte del diffusore 
stesso. Cioe: riproduzione sonora veramente 
fedeie all’evento musicale. 


XPL 90 

• Capacity di potenza continua: 100 W 

• Sensibility 87 dB 

• Woofer: 165 mm 

• Dimensioni (LxAxPJ mm: 241x394x249 


XPL 160 

• Capacity di potenza continua: ISO W 

• Sensibility 90 dB 

* Woofer: 250 mm 

* Dimensioni (LxAxP) mm: 375x841 x327 


La risposta in potenza di tutti e 
quattro i sistemi e stata mantenuta 
piu piatta possibile attraverso la 
scelta di ottimi punti di crossover, in 
funzione del numero degli 
attoparlanti per un rendimento 
globale a bassa distorsione, 

II ieggero scalino nei pannello 
frontale pone il piu massiccio cono 


del woofer piu avanti rispetto ai 
dispositivi midrange e tweeter. 
Attraverso la scelta accurata delle 
pendenze di taglio e delle frequenze 
di transizione vengono mantenute le 
appropriate relazioni di tempo tra 
woofer ed aJtri component! del 
sistema. 



























SERIE HP 


Diffusione senza preconcetti 


La Serie HP e una prodezza di progettazione. 

I tre diffusori «da pavimento» incorporano nel loro design 
d’avanguardia un sistema professionale di riproduzione 
delle basse frequenze senza precedenti che in modo 
sublime convive con la perfetta tecnologia professionale 
nel campo dei Studio Monitors, di cui da sempre JBL 
e I’indiscusso protagonista. 



Caratterlstica principale e 
vero cuore della Serie HP e il 
sistema DCB, cioe sistema di 
accordo a doppia camera per 
le basse frequenze, 

IJ DCB permette ai diffusori HP 
di restituire i fondamentali 
bassi con quella profondlt& e 
sostanza, prima riservate ai 
solisistemi professional 



HP 580 


. Polenza mas Sima: 250 W 
« Sensibilila: 91 dB 
■ 2 DCB wcotera: 254 mm 
DImenstonI(Lx AxP) mm:424 x 1000x 975 


• Potcnza massima: 150 W 

• Sensibility: Q9 da 

• 2 DCB woofers: 155 mm 


I diffusori JBL sono progettati per dire sempre e soltanto la verita, 
niente di piu ...e certamente niente di meno. 


* Dimension I (L x A x PJ mm: 200 x 660 x 200 



. Fotenza masslma: 200 W 

• Sensibility- 00 dB 

• 2 DCB woofers: 203 mm 

- Dimension! (L x A x P) mm: 356 x 970 x 310 



A) Altoparlante per alte frequenze con dialramma 
al pure titanio da 25 mm. Risposta linear© lino a 
27 kHz 

B) Sisiema di raftreddamento a Ferrofiuid 
Garantisce potenza piu elevata con minore 
compressions 

C) Altoparfanle per medie frequenze in 
sub-camera sigillata. Assicura una precise 
riproduzione della voce umana 

D) Sub-camera sigillata per isolare perfeiiamenie 
le frequenze medie/basse. Assicura uno 
smorzamento acustico oilimale 

E) Pesanti rinforzi interni annu llano vibrazioni 
in desiderate 

F) Sbocchi per basse frequenze, progettati ad boo, 
Riducono i disturbi dk «flusso d'aria* indesiderati 

G) DCB. Sistema di accordo a doppia camera per le 
basse frequenze. Resliluisce H bassi- senza 
alcuna distortions ad atli iivelli di ascollo. 

H) Crossover con condensalon “low loss* ad alta 
correnie e induttori a bassa distorstone cablaii 
con cavi a bassa resistsnza 

I) Cass a a 7 lali, non parallel!, che rompono le 

stagnant! onde interne riducendo al minimo le 
risonanze spurie 

J) Cassa in MDF, Medium Density Fiberboard, con 
plegature ad arigolo reuo bloccate. Costruzione 
robust a e so norlca monte inlegra 

K) Cablaggio interne di grande sezione per un 
elevate smorzamento eletirico e un ottimate 
trasferimenlo del segnale ai trasduttcri 

L) Interrultore “Room Compensation*, coltocalo a 
fondo cassa, permette qualsiasi posizicnamento 
della oassa nell'ambiente d'ascollo 
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250 Ti Limited Edition 


Da un decennio il sistema di riproduzione JBL 250 Ti 

rappresenta tradizione aperta alle innovazioni. \ c 

Tutti i ritrovati e progressi tecnologici, sviluppati e sperimentati *5 5 ' 

con successo dalla progettazione JBL per impiego 

professionale, sono propri di questo diffusore classico, 

conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo da chi di musica 

s’intende. 

Restituisce con identico carattere sonoro di superba neutrality 
ogni dettaglio musicale, dalle piu basse note fondamentali 
dell’organo a canne, al puro respiro cristallino dei 27.000 Hz. 

L’elegante estetica delTattuale sistema corrisponde in quanta e $ 

rifinitura a quella dei suoi componenti. 


Massima potenza race om an data 
deiramplificatore per eanale: 400 Watt 
Impedenza nominale: S ohm 
Sensibilita SPL 2.83 V @a 1 m; 90 dB 
Frequenza di crossover; 400 Hz, 1.4 kHz, 
5.2 kHz 

Crossover: Bi-amplificabile, attenuatore 
frequenze alle 

Cablaggio interno con Monster Cable® 

Altoparlante per basse 
frequenze: 

Trasduttore SFG da 360 mm con 
bobina mobile da 100 mm in rame 
a nastro, avvolto di costa e cono in 
laminato di aquaplas 

Altoparlante per medie/basse 
frequenze: 

Trasduttore SFG da 200 mm con 
bobina mobile da 50 mm in rame a 
nastro, e cono in laminato di 
aquaplas 

Altoparlante per medie 
frequenze: 

Trasduttore SFG da 130 mm con 
bobina mobile da 25 mm in rame e 
cono in polipropilene iniettato 

Altoparlante per alte frequenze 

Cupola da 25 mm, diaframma in 

puro titanio con bobina mobile da 

25 mm in alluminio e sistema di 

raffreddamento 

Dimensioni (L x A. x P) 

mm; 572 x 1321 x362 

Peso: 68 kg 
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DBL 


SERIE STUDIO 


Monitors 



Tutta la tecnologia JBL e presente nella Serie 
Studio Monitors: tweeter JBL al titanio per una 
incomparable chiarezza high-end, una 
perfezionata rete di separazione che conserva il 
carattere ciassico del suono JBL e assicura 
eccellenti transizioni tra i drivers, s/a in fase che 
in ampiezza. La Serie Studio Monitor cattura 
I’intera gamma dinamica con una estesa banda 
di alte frequenze e il carattere del suono risulta 
preciso e deciso. 


La rlsposta e stabile nelle alte 
frequenze senza forzature sulla 
gamma critica tra i 3.000 e i 20.000 Hz 
con estensione fino a 27 kHz, ben 
oltre la soglia di udibilita e gli errori 
di fase entro la banda udibile 
risultano ridotti. 


I precisi regolatori consentono una 
equalizzazione perfetta, secondo le 
esigenze dell'ambiente o le 
preferenze personali. La distorsione 
di seconds armonica risulta ridotta 
grazie alia esclusiva struttura 
magnetics S.F.G. e, grazie al 
progetto del telaio delle griglie si 
riducono le distorsioni di fase dovute 

4406 a diffrazione. 


L , elegante4312Aneraincorporalepiu rinnovando il prestigio di un monitor 
recent! mnovazioni tecnologiche JBL, caro a tutti i veri audiofili, 

professional! o amatoriali che siano. 



IJ 4412 a 3 vie da 12” e realizzato 
con una disposizione strettamente 
raggruppata per una 
monitorizzazione piu ravvicinata. 


If 4406 a 2 vie da 6” e progettato 
per un ascolto «in primo piano» o sul 
banco di regia. 


II 4410 a 3 vie da 10” cattura il 
massimo dettaglio spaziale a 
maggiore distanza d'ascolto. 

II 4408 a 2 vie da 8 pi e I’ideale per 
gli stud! radiofonici. 
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UBL 


SERIE BI-RADIAL™ 


Monitors 


/ sofisticatissimi Bi-Radiali 4430 a 4435 
incorporano la tromba bi-radiale originale JBL a 
copertura polare costante verticale e orizzontale, 
a campo riverberante control!aio, risposta 
lineare } stabilita di immagine e suono coerente. 


Fattori tutti che concorrono ad 
assicurare la massima flessibilita di 
posizionamento senza alterazione 
della prospettiva stereofonica da 
qualunque punto d’ascolto, 

Le alte frequenze sono restituite con 
un driver a compressions, frequenza 
di crossover 1,000 Hz, mentre le 
basse frequenze sono affidate ad un 
woofer da 380 mm con magnate a 
Campo Magnetico Simmetrico SFG JBL, 
Wei modello 4435, un secondo 
woofer opera a frequenze inferior! a 
100 Hz in una sub-camera separata. 
La rete di crossover, a 12 dB per 
ottava, e realizzata per compensare 
la risposta anche fuori asse, con 
I’opportuna attenuazione delle medie 
frequenze, normalmente esuberanti 
nei trasduttori a tromba, linearizzando 


la risposta in frequenza in tutta la 
banda audio, 

Un commutatore permette la bi- 
ampljficazione, cfod il collegamento 
della sezione woofer ad un 
amplificatore separate 
dalt'amplificazione del driver, con 
I’uso di un crossover elettronico 
esterno. 

La coppia con disposizione 
speculare dei component! crea 
campi di suono assolutamente 
simmetrici, che sono alia base di 
un’immagine stereofonica precisa. 
Non ci sono lob! per normal! 
posizioni di ascolto fuori asse sul 
piano orizzontale, e i lobi verticali 
sono minimizzati sull'arco preferito 
di ascolto. 



4425 


II modello p!u piccolo 4425 
esaudisce la richiesta deH'immagme 
fedele nella stereofonia. 
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SERIETM 


Sistemi multivie 


L'ambiente dell’auto impone una piu che accurata attenzione nella progettazione di altoplarlanti 
che possano garantire una fedele riproduzione sonora. 

JBL pud sos ten ere di esserne all’altezza. 



_ TM420 


• Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 100 mm * 
Tweeter a! puro titanic da 12 mm • Capacita di potenza: 
40 W, 80 W picco * Risposta in frequenza: 80 Hz-20 kHz 

• Sensibilita: 90 dB • Impedenza; 4 ohm » Profondita di 
montaggio: 39 mm • Griglia a eorredo 


_ TM520 


* Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 130 mm * 
Tweeter al puro titanic da 12 mm * Capacita di potenza: 
60 W s 120 W picco * Risposta in frequenza: 

60 Hz-20 kHz * Sensibilita: 90 dB • Impedenza: 4 ohm • 
Profondita di montaggio: 52 mm • Griglia a eorredo 



_ TM530 


* Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti * Woofer da 130 mm • 
Midrange al puro titan io da 12 mm * Ultra Tweeter * 
Capacita di potenza: 60 W t 120 W picco * Risposta in 
frequenza: 60 Hz-22 kHz * Sensibility 90 dQ * 
Impedenza: 4 ohm * Profondita di montaggio: 52 mm • 
Griglia a eorredo 


Qualita e lunga durata e sintomo di JBL. 

La Serie TM e realizzata secondo gli standards 
che distinguono la progettaziona e 
I’industrializzazione degli altoparlanti JBL per 
uso professional©. I diffusori della Serie TM 
portano in vettura la qualita e nitidezza proprie 
del monitor JBL. 

Naturalmente anche nella progettazione del 
crossover incorporati negli altoparlanti della 
Serie TM, JBL ha curato nei minimi dettagli ogni 
piccolo particolare. Viene cosi utilizzata la 
gamma insolitamente larga del tweeter, 
ottenendo un sistema di diffusione con un 
«voicing» di eccezionale acusticita, 

Un altro esempio di quanto sono affini tutti i 
diffusori JBL. 
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L’esperienza nella progettazione di sistemi d’ascolto per teatri, cabaret, impianti sportivi, 
felicemente conseguita da parte degli ingegneri del suono JBL, ha permesso la realizzazione di 
una vasta gamma di altoparlanti per auto, capaci di soddisfare tutte le particolari esigenze che 
ciascuna vettura presenta. 



_ TM620 


* Si sterna a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 160 mm * 
Tweeter al pure titanic da 25 mm * Capacita di potenza: 
80 W, 160 W picco • Risposla in frequenza: 

50 Hz-27 kHz * Sensibilita: 91 dB * Impedenza: 4 ohm * 
Profondita di montaggio: 57 mm * Griglia a corredo 


_ TM630 


* Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti » Woofer da 160 mm * 
Midrange al pure titanic da 12 mm * Ultra Tweeter » 
Capacita di potenza: 80 W, 160 W picco * Risposta in 
frequenza: 50 Hz-22 kHz * Sensibilita: 91 dB • 
Impedenza: 4 ohm * Profondita di montaggio: 57 mm * 
Griglia a corredo 





_ TM930 


• Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti * Woofer da 150 x 230 mm * Midrange al titanio laminato * Tweeter al puro titanic da 
12 mm • Capacita di potenza: 120W, 200 W picco • Risposta in frequenza: 40 Hz-22 kHz * Sensibility 93 dB * Impedenza: 
4 ohm * Profondita di montaggio: 77 mm * Griglia a corredo 
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SERIETR 


Sistemi multivie per vetture predisposte 



_TR87 


* Altoparlante a doppio cono da 87 mm * Capacita di 
potenza: 30 W ( 60 W ptcco * Risposta in frequenza: 

90 Hz-18 kHz * Sensibiiita: 90 dB * impedenza: 4 ohm • 
Profondita di montaggio: 32 mm 


TR100 


* Sistema a 2 vie, 2 aitoparlanti • Woofer da 100 mm • 
Tweeter a cupola * Capacity di potenza: 40 W, 80 W 
picco * Risposta in frequenza: 80 Hz-20 kHz * 
Sensibiiita: 90 dB * Impedenza: 4 ohm * Profondita di 
montaggio: 41 mm 



_TR115 


* Sistema a 2 vie, 2 aitoparlanti * Woofer da 90 x 140 
mm * Tweeter a cupola * Capacita di potenza: 60 W h 
120 W picco * Risposta in frequenza: 60 Hz-20 kHz * 
Impedenza: 4 ohm * Profondita di montaggio: 46 mm 



_ TR124_ 

* Sistema a 2 vie, 2 aitoparlanti * Woofer da 120 mm * Tweeter a cupola • Capacita di potenza: 40 W f 80 W picco * 
Risposta in frequenza: 60 Hz-18 kHz * Sensibiiita: 91 dB * Impedenza: 4 ohm • Profondita di montaggio: 45 mm 























_TR130 


* Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 130 mm in 
fiberglass * Tweeter a cupola • Capacity di potenza: 

60 W, 120 W picco * Risposta in frequenza: 

60 Hz-20 kHz * Sensibilita: 91 dB • Impedenza: 4 ohm * 
Profondtta di montaggio: 48 mm * Griglia a comedo 




TR160 


• Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti * Woofer da 160 mm • 
Tweeter a cupola * Capacita di potenza: 60 W, 120 W 
picco * Risposta in frequenza: 70 Hz-18 kHz * 
Sensibility: 92 dB * Impedenza: 4 ohm * Profondtta di 
montaggio: 44 mm * Griglia a corredo 



TR690 


* Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti * Woofer da 150 x 230 mm * Midrange a cono * Tweeter a cupola * Capacita di potenza: 
100 W, 200 W picco * Risposta in frequenza: 50 Hz-20 kHz * Sensibilita: 91 dB * Impedenza: 4 ohm * Profondita di 
montaggio: 70 mm * Griglia a corredo 
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SERIE TL 


Hi-Fi professional in auto 



_TL400 


* Altoparlante a doppio cono da 100 mm * Cestello in 
alluminio pressofuso * Capacita di potenza: 40 W p 80 W 
picco • Risposta in frequenza: 100 Hz-15 kHz • 
Sensibilita: 89 dB * Impedenza: 4 ohm * Profondita di 
montaggio: 43 mm * Griglia a corredo 


_TL500 


o Sistema a 2 vie P 2 altoparlanti * Woofer da 130 mm * 
Cestello in alluminio pressofuso * Tweeter ai titanio 
laminato da 19 mm • Capacita di potenza: 60 W 5 120 W 
picco * Risposta in frequenza: 60 Hz-21 kHz » 
Sensibilita: 91 dB * Impedenza: 4 ohm • Profondita di 
montaggio; 46 mm * Griglia a corredo 



TL600 


* Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 160 mm * Cestello in aiiuminio pressofuso * Tweeter al titanio laminato da 
25 mm * Capacita di potenza: 80 W p 160 W picco * Risposta in frequenza: 50 Hz-21 kHz * Sensibilita: 92 dB * Impedenza: 
4 ohm * Profondita di montaggio: 57 mm • Griglia di corredo 




TL900 _ 

* Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti * Woofer da 150 x 230 mm • Cestello in alluminio pressofuso * Midrange al titanio 
laminato da 25 mm • Tweeter al titanio laminato da 19 mm * Capacita di potenza: 100 W, 200 W picco * Risposta in 
frequenza: 45 Hz-21 kHz • Sensibility 93 dB • Impedenza: 4 ohm * Griglia a corredo 





































UBL 


SERIE TC 

Component! per sistemi multicanali 



TC12_ 

* Tweeter al puro titanic da 12 mm * 
Capacity di potenza: 40 W, 80 W h picco • 
Risposta fn frequenza: 5 kHz-22 kHz * 
Sensibility 90 dB * Impedenza: 4 ohm 


/ 


TC25_ 

• Tweeter at puro tiianio da 25 mm * 
Capacita di potenza: 50 W, 100 W picco ■ 
Risposta in frequenza: 3.5 kHz-27 kHz • 
Sensibility 91 dB * impedenza: 4 ohm 



TC40_ 

•Midrange da 100 mm • Capacity di 
potenza: 40 W, 80 W picco • Risposta in 
frequenza: 100 Hz-8 kHz • Sensibility 
90 dB * Impedenza: 4 ohm * ProfonditA di 
montaggio: 39 mm • Grigiia a corredo 

L -/ 




* Midrange da 130 mm * Capacity di 
potenza: 60 W, 120 W picco * Risposta in 
frequenza: 80 kHz-5 kHz • Sensibility 
90 dB • Impedenza: 4 ohm • Profondita di 
montaggio: 52 mm * Grigiia a corredo 



TC60 __ 

* Midrange/Woofer da 160 mm • 
Capacity di potenza: 80 W, 160 W picco * 
Risposta in frequenza: 60 Hz-3 kHz * 
Sensibility 91 dB • Impedenza: 4 ohm • 
Profondita di montaggio: 57 mm • Grigiia 
a corredo 





• AI top ar [ante per basse frequenze da 
203 mm * Bobina da 38 mm • Capacity di 
potenza: 100 W n 200 W picco • Risposta 
in frequenza: 40 Hz-2,5 kHz • Sensibility 
91 dB * impedenza: 4 ohm • Profondita di 
montaggio: 86 mm 




TCI 01 _ 

• Altoparlante per basse frequenze da 
254 mm • Bobina da 38 mm • Capacity di 
potenza: 150 W, 250 W picco • Risposta 
in frequenza: 30 Hz-2.5 kHz * Sensibility 
92 dB * Impedenza: 4 ohm • Profondita di 
montaggio: 98 mm 
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UBL SERIE T 

Components per sistemi multicanali 


Serie T e il naturale complemento della Serie TC. 

Offre livelli di riproduzione sonora in auto finora mai raggiunti. 

Tutti i componenti della serie sono progettati seguendo i criteri JBL nel campo della riproduzione 
sonora per uso professionals. 

Sono robusti, affidabili, non temono ne vibrazioni ne umidita. 

Sono insuperabiii, sono JBL 




_PX1 _ 

* Crossover a 3 vie monocanale • Uscita midrange selezionabile: 
0 dB ±5 dB a 1 kHz * Capacila di potenza: 100 W, 200 W picco • 
Frequenza di crossover: 80 Hz (12dB/oct) K 5 kHz (SdB/oct) * 
Impedenza: 4 ohm • Dimensioni (L x A x P) mm: 100 x 52 x 150 



TWEETERS 
TC 2S 

TC I? 

f«l I DflANGE S 
TC 40 

TC &0 

MIG BASS 

tceo 

WOOFERS 

TC 01 

T 01 
TC 109 
1 109 
T 120 
I ISO 
I l (JO 




. T80 


* Altoparlanie per basse frequenze da 203 mm • Costello in 
aHumtnio pressofuso * Capacita di potenza: 150 W p 300 W picco * 
Bobina da 50 mm * Risposta in frequenza: 40 Hz-3 kHz ■ Sensibilita: 
88 dB « Impedenza: 4 ohm * Profondila di montaggio: 81 mm 


■ Altoparlanie per basse frequenze da 254 mm * Cestello in 
altuminio pressofuso * Capacity di potenza: 200 W, 400 W picco • 
Bobina da 50 mm * Risposla in frequenza: 35 Hz-2,5 kHz * 
Sensibilita: 91 dB • Impedenza: 4 ohm • Profondila di montaggio: 
110 mm 


I component della Serie TC/T 
sono progettati per coprire in 
modo pieno e dinamico I’intero 
spettro sonoro. i tweeter della 
Serie TC oltrepassano i limiti 
dell’udito umano, restituendo in 
modo nitido e dettagliato gli 
«aiti» I woofer assicurano in 
vettura la base sonora con 
potenti «bassi» profondi. I 
trasduttori dei midrange e 
midbass assicurano una 
«cucitura» perfetta tra bass e 
treble, realizzando cost 
nitidezza ed incisivita nelia 
difficile gamma vocale. 

II crossover PX1 lega 
armonicamente i vari 
componenti, bilanciando 
perfettamente tutto ilsistema 
di diffusione. 


i 
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T120 ____ 

■ Subwoofer da 305 mm * Cestello in alluminio pressofuso • Capacita di potenza: 300 W, 600 W picco • Bobina da 76 mm * 
Risposta in frequenza: 40 Hz-1.2 kHz * Sensibilita: 92 dB • Impedenza: 4 ohm * Profondita di montaggio: 132 mm 



_T150 


* Subwoofer da 381 mm * Cesletlo in alluminio pressofuso * Capacita di potenza: 400 W, 800 W picco * Bobina da 76 mm * Risposta in 
frequenza: 30 Hz-1.2 kHz • Sensibilita: 93 dB • Impedenza: 4 ohm • Profondita di montaggio: 159 mm 



_ T180 


* Subwoofer da 457 mm • Cestello in alluminio pressofuso * Capacita di potenza: 400 W, 800 W picco * Bobina da 76 mm * Risposta in 
frequenza: 30 Hz-800 Hz * Sensibilita: 93 dB • Impedenza: 4 ohm • Profondita di montaggio: 171 mm 
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SPECIFICHE TECNICHE 



CONTROL SB 

SB 1 

SB S 

Cassa 

l^assrellex 
a 3 camei b 

Bass-rclle* 
a 3 camerc 

Altoparlanii 

4 da 127 mm 

4 da 163 mm 

Risposta m irequecza 

60 Hz-160 Hz 

40 Hz 120 Hz 

Capacila di potenza 

0QWx2 

120 Wx2 

Impedenza nominate 

8 ohm 

8 ohm 

con control 1 

4 ohm 

— 

con control 5 

— 

4 ohm 

Sensibility i W/i m 

SO dP 

91 db 

PtjrttO <& Crossover 

ISO Hz 

120 Hz 

Dimension! (LkAxP) mm 

130 x 556 x 292 

322 x 595 x 334 

Peso 

11,8 kg 

16 7 kg 


seme control 

CONTROL 1 

CONTROL 5 

CONTROL 10 

CONTROL 12 

$*stemi cji ahoparlanii (AP) 

2 vie. 2 AP 

2 vie. 2 AP 

3 vie, 3 AP 

2 vie, 2 AP 

Capacity di potenze 

continue* 75 W 

conbnua' SOW 

epnrtinua* 150 W 

continua" 200 W 


musicate tSQW 

musicals 1 75 w 

musicals 300 W 

muscale 400 W 

WocJer 

135 mm 

IBS mm 

300 mm 

300 mm 

Midrange 

— 

— 

130 mm 

— 

Tweeter 

19 mm 

25 mm 

25 mm 

44 mm 


al puro imante 

al puro Mania 

al pure Manic 

al pure Mante 

irnpedenza nominate 

4 ohm 

4 ohm 

8 ohm 

8 ohm 

Sensibility (1) 

90 dB 

92 dB 

94 dB 

9? dB 

flksposta »n irequenza 

120 Hz-20 kHz ±2 dB 

75 Hz-20 kHz ± 2 dB 

35 Hz-27 kHz±2 dB 

55 Hz-165 kHz±2dB 

Oimetisioni (LkAxP) mm 

235x159x143 

387 x 251 x 229 

432x610x305 

432x610x300 

Peso 

4.6 kg ceppoa 

11.0 kg ooppia 

14.5 kg 

20 kg 


■ Daio-oiienutecdn segnaledi pnjva e rumore Filtrate secondo la normativa inlernazionate IEC-268-5 (rumore rosa con ante- (1) Sansbilite nnsurata a 1 melro di distanza can 2.33 V in ingresso (2.66 V su £ 

nuaztene di 12 detect al di sctte di 4Q Hz e al di sopra di 5 kHz, con un rapport* picco-vakxe di 6 dB) per tm periodo di due ore. Ohm aguivatgona a 1 W). 

(1|1 Sensibility misursla a 1 metro di- di&lanza con 2.33 V in ingress* (.2.63 V su 8 ohm equivalgono a 1 W). 


SERie TLX 

TLX 2 

TLX 4 

TLX 6 

TLX 8 

TLX 12 

TLX 14 

TLX 16 

TLX 18 

TLX 20 

Sisiema rfi ait-opartymi (AP) 

2 Via, 2 AP 

2 vie. 2 AP 

3 vie. 3 AP 

3 Vie. 3 AP 

2 vie, 2 AP 

2 vie. 2 AP 

3 via, 3 AP 

3 vie, 3 AP 

3 vie. 4 AP 

kiasswna potenza rsccumandata 
deirsmpMicaicxe per canate 

75 W 

1QQW 

125 W 

150 W 

75 W 

100 W 

125 W 

150 W 

150W 

Impedenza nominate 

3 ohm 

8 ohm 

6 ohm 

0ohm 

8 ohm 

8 ahm 

3ohm 

& ohm 

6chm 

SensibW (1) 

69 dB SPL 

90 dB SPL 

91 dBSPL 

91 dB SPL 

90 d& SPL 

90-dBSPL 

91 dBSPL 

93 dB S°L 

93 dB SPL 

Frequence di crossover 

3,6 kHz 

2.5 kHz 

1.1/34 kHz 

1.1/3.4 Wz 

3,2 kHz 

3.0 kHz 

1.1/3.4 kHs 

1/3.4 kHz 

1 kHZ-3 4 kHz 

Fiisposla in Irequenza 

50 Hz-20 kHz 

45 Hz-20 kHz 

45 Hz-20 kHz 

40 Hz-20 kHz 

40 Hz-27 kHz 

40 Hz-27 kHz 

37 Hz-27 kHz 

35 Hz-27 kHz 

32 Hz-27 kHz 

Cknensiani (Lx AxP) mm 

274x375x235 

337x559x235 

244 x 584 x 235 

375 x 660 x 260 

230 x 360 x 242 

280x610x245 

200 x 560 X 305 

330 x 820 x 368 

330 x 940 * 306 

RilirMura della cassa 

race, lucidate 

nece. iucidaio 

note, ludiijaip 

npce. lucidate 

legno 

legno 

legrte 

teg no 

tegno 


ad elm 

ad olio 

ad olio 

ad olrj 

oompresso 

compresso 

compresso 

compresso 

compress 


(ronlala m 

Injntate jn 

frontate in 

Ironlate in 

nera 

nero 

nero 

nero 

nero 


vaiiiteneic 

venite nero 

vervtenero 

venile nero 






Peso terete 

Aliqparlame per basse Frequenze 

17.7 kg (2) 

32.0 kg (2) 

16.4 kg 

19,1 kg 

16,0 kg (2) - 

22.0 kg (2] 

14.5 kg (2) 

17.5 kg 

/ ’4 

Di&meiro nonwiate 

165 mm 

200-mm 

200 mm 

250 mm 

106 mm 

210 mm 

210 mm 

250 iWrt ■ 

.nm 

Diameiro della bobina mob* 

36 mm 

38 mm 

28 rnm 

30 mm 

26 mm 

39 .mm 

39 mm 

39 mm 

39 mm 

Maleri^e del cono 

lamnnalo di 

laminate di 

laminate di 

laminate di 

laminate di 

laminated* 

laminate di 

laminate di 

laminate di 


polinoero 

poftmatp 

pdlimeru 

poiimero 

poiimero 

pokmero 

poiimero 

pghmero 

pdlimeru 

Peso del gruppo magnetic* 

AlteparSanle per media Frequema 

0,90 kg 

1.5 kg 

1,6 kg 

1.45 kg 

0.79 kg 

1.3 kg 

L3kg 

1,31» 

1.3 kg 

Duii'wlro nominate della cupola 

— 

— 

130 mm 

130mm 

— 

— 

ISO mm 

130 nwn 

130 mm 

Da meiro della bobina mobile 

— 

— 

25 mm 

25 mm 

— 


28 mm 

26 mm 

26 mm 

Magnate del cono 

— 


iammato di 

lam-naio di 

— 

— 

laminate di 

laminate di 

laminate di 




polimcro 

poiimero 



poiimero 

pdimerb 

poiimero 

Paso del gmppo magneto 

AJtopadanie per alia Frequenza 

~ 

“ 

0.80 kg 

0,80 kg 



0.40 kg 

0,48 kg 

0.48 kg 

Diameiro nominate delta cupola 

lamina to 

teminare 

laminate 

larmnate 

puro lilanio 

puro titanio 

puro til3mo 

puro Manio 

puro Isante 


di tilanio 

di litaem 

di iiianu 

u Mamo 

25 mm 

25 mm 

26 mm 

26 mm 

25 mm 


25 mm 

2Snnm 

26 mm 

25 mm 






Diamcko della bobm* mobile 

25 mm 

25 mm 

25 mm 

26 mm 

28 mm 

26 mm 

26 mm 

26 mm 

26 mm 

Material del dialramma 

laminate di 

laminate dt 

laminate di 

laminate di 

lilariio 

Manio 

lilamo 

tilamo 

tiianio 


tiianio 

lit^iio 

lilanio 

Mania 






Paso dal gruppo magneto 

0,30 kg 

0.30 kg 

6.30kg 

0.30 kg 

0.33 kg 

0.33 kg 

0.33 kg 

0.33 kg 

0.33 kg 


(1) Scnsitnina misurala a 1 iwiro di distanza con 2.63 V a mgresso (2.33 V su S ohm equtvalrtonp a 1 Wj. 

(2) Le TLX 2-TLX 4-TLX 12 $orw eonlezioriate a coppia. 


SERIE LX 

LX 22 

LX 44 

LX 55 

LX 66 

Sistama di alteparlanli (AP) 

2 vie. 2 AP 

3 via. 3 AP 

3 vie, 3 AP 

3 vie. 4 AP 

Massima polenza raccomandata 
dell amplilicatore fpur canate) 

125 W 

180 W 

200 W 

250 W 

irgpedenza nominyie 

0 Ohm 

8 ohm 

8 ohm 

4 ahm 

Sensibility (1) 

90 dB SPL 

91 dB SPL 

92 dS SPL 

91 dS SPL 

Frequenza di crossover 

3 kHz 

2/4 kHz 

2/4 kHz 

650 Hz/3.8 kHz 

Fiisposta in frequenza 

50 Hz-20 kHz 

35 Hz-20 kHz 

30 Hz-20 kHz 

30 Hz-20 kHz 

Oimcnsjcni (L x A x P) mm 

254x390x219 

298 x 584 x 299 

343x660x299 

356x1.066x399 

Rihnitura della cassa 

frassino nero 

frassino nero 

Irassino nero 

Irassino nero 

Peso terda 

18,0 kg (2) 

17,0 kg 

20.0 kg 

35.0 kg 

Attupafiante per Passe froqueozc. 
Diameiro nominate 

165 mm 

200 mm 

260 mm 

2 da 200 mm 

Diarnelro della bbbina mbbite 

35 mm 

52 mfn 

52 mm 

52 mm 

Maleriale del cono 

laminate di 

laminate di 

laminate di 

laminate di 

Peso del gruppo mggnelico 

poiimero 

0,70 kg 

poiimero 

1.30 kg 

poiimero 

1.40 kg 

poiimero 

L30 kg 

Atfopsflaote per medie fregmenze; 
Oiamelre nommale della cupola 


130 mm 

130 mm 

130 mm 

Oiamialro della bobina mobile 

— 

25 mm 

25 mm 

25 mm 

Maionate dal cono 

— 

larmnate di 

laminate di 

laminate dr 

Peso del gruppo- magnsiico 

_ 

poiimero 

0.80 kg 

poiimero 

0.80 kg 

poiimero 

0.80 kg 

AtiQtnifSente per alte /reguenza: 
Diameiro nominate deite cupola 

25 mm 

25 mm 

26 mm 

25 mm 

Diameiro della bobina mobile 

25 mm 

25 mm 

25 mm 

25 mm 

Malenalc del diialrammg 

lilanio 

Mamo 

titanic 

Hlenio 

Peso- dal gruppo magneto) 

0.30 kg 

6.30 kg 

6,30 kg 

8.30 kg 


]) Stensibiliiy mtsurata a 1 metro di distanza con 2.83 V in ingresso (2.33 V su 8 ohm equivalgono a 1 W). 
1 2) la TLX 22 £ confezionata a coppia. 


SEN1E HP 

HP 420 

HP 520 

HP 580 

Sistema di alioparianti (AP) 

Massima potenza raccomandata 

i vie 4 AP 

3 me 5 ap 

3 vie 5 AP 

deil'ampkficatore per canate 

10-150W 

10^200 W 

10-250 W 

irnpedenza nominate 

6 ohm 

6 ohm 

6 ohm 

Risposia m frequenza 

40-27.000 Hz 

34-27000 Hz 

30-27.000 Hz 

SenaibililAd) 

B9 on 

90 dR 

91 dB 

Frequenza di crossover 
f requenza di tagltb *n 

3.5 kHz 

1200/3.5 kHz 

800 Hz/4 kHz 

bi-amplilicazione 

OCR Woofers (2 in conitgorazione 

140 kHz 

120 Hz 

100 Hz 

specolare) 

Mid bass 

165 mm 

203 mm 

254 mm 


165 mm 

203 mm 

Midrange 

127 mm 

127 mm 

127 mm 

Tweeier (puro tilanio) 

25 mm 

25 mm 

25 mm 

D*mensioni ((. x A * Pj mm 

296 x 650 x 260 

356 x 970 x 310 

124 x 1 ^ x 375 

Peso Kg 

17 

24 

1 


(1) Sensibility rmsurate 3 I metro di disianza con 2,33 V in rngresso (2.33 V su ^ jp 
equivalgonq a 1 W] 


SERIE studio 

4406 

4406 

4410 UR 

4412 L/R 

4012 A 

Ca^werrS/teTte g(tnt?r$Sr. 

Potenza nominate 

75 wall 

100 watl 

125 wait 

150 watt 

80 watl 

Imped&njd nominete 

8 ohm 

8 ahm 

8 ohm 

a ohm 

8 ohm 

SensiWiia (1) 

87 dB 

B9 dBV 

90 dB 

90 d6 

91 dB SPL 

Frequenza di crossover 

3 kHz 

2-5 kHz 

800 Hz-4.5 kHz 

/300 Hz- 4.5 kHz 

1.5 kHl-6 kHz 

Dimensioni (L x A x P) mm 

238x390x216 

305 x 435 x 293 

362x597x236 

597x362x236 

362x597x208 

Riliniiura della cassa 

noce lucid, ad b c 

noce lucid - adblio 

race Puc*d. ad olio 

noce lucid, ad olio 

noce ludd. ad oTte 

Gamma ireq. (-6dB) 

45 HZ/27 kHz 

40 Hz/27 kHz 

35 Hz/27 kHz 

35 Hz/27 kHz 

— 

Risposla keq. (±2 dP) 

55 HZ/20 kHz 

50 Hz/20 kHz 

45 Hz/20 kHz 

45 Hz/20 kHz 

45 Hz/20 kHz (±3 dBl 

Peso lordo 

7,7 kg 

12.0 kg 

19.0 kg 

27.0 kg 

20,0 kg 

Altopartante per passa /rfejjzenzd: 
□iamatra nommale 

165 mm 

200 mm 

250 mm 

300 mm 

300 mm 

□iametra daite bobina mobile 

38 mm rame 

50 mm rame 

50 mm rame 

76 mm rame 

75 mm rame 

Peso del gruppo megneiioo 

1.3 kg 

1.6 kg 

2.7 kg 

a naslro 
awoko di ctsla 

4.6 kg 

a nasiro 

fjvv'dIIg di Cosla 

4.7 kg 

A/tep.?rteme per medte frequ&tze: 
Diametrg nominate 



125 mm 

125 mm 

130 mm 

Diametro della bbbina mot)3e 

— 


25 rnm 

25 mm 

25 mm rame 

Peso del gruppo magnelico 

— 

— 

0.74 kg 

0,74 kg 

0,74 kg 

AUoparlame per asta frequenza: 
Diametro nominate della cupola 

25 mm 

25 mm 

25 mm 

25 mm 

36 mm 


purp tilanio 

puro Manic 

puro Mamo 

puro lilanio 

puro titanic 

□iametro della bobina mobda 

25 mm allum, 

25 mm allum. 

25 mm allizm. 

25 mm allum. 

16 mm rame 

Peso del gruppo magnetic* 

0,7 kg 

0.7 kg 

9,7 kg 

0.7 kg 

0.74 kg 


(1) Sensibility misurala a i metro di d&lanza con 2.33 V m ingress* (2 33 V so 8 ohm equavaEgono a 1 W). 

(2) la TLX 22 e conSeztonala a coppia 
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SERIE XPL 

XPL 90 

XPL 140 

XPL 160 

XPL 200 


SERIE BIRADIAL 

4425 

4430 LrR 

4435 UTt 

Sialem, ch alioparianh {AP) 

2 vie. 2 AP 

3 vie. 3 AP 

3 vie. 3 AP 

4 vie, 4 AP 


Capaala di poienza 

200 watt 

330 wati 

375 well 

Capacity di potenza 

conlinua' lQO W 

continua* 125 W 

oontmua" 150W 

continue' 230 W 


Impedenza nominate 

8 ohm 

0 ohm 

8 ohm 

di p«cco 400 W 

di picco 500 W 

di picco 000 W 

di pcco S00 W 


R'Sposta in frequence *3 oB 

40 16 kHz 

35 Hz/16 kHz 

30 Hz/16 kHz 

wooi&r 

163 mm 

200 mm 

250 mm 

300 mm 


Sensibility. ( 1 ) 

91 dB SPL 

93 dB SPL 

96 dB SPL 

Midrange 

— 

75 mm 

75mnn 

165 mm 


Eflicienza (semispadQ} 

0.0^ 

1.3W 

2,6«,t 


al pure Warna 

al puro titanio 



PrassHMie sonora massima SPL 

114 dB 

119 OB 

122 dB 

Midrange 


— 

— 

75 mm 


Presenia di crossover 

1 2 kHz 

1 kHz 

1 kHz 




al pure liiamo 


Dimensioni (LxAxP) mm 

436x035x311 

556x908x400 

908x965x435 

Tweeter 

25 mm 

26 mm 

25 mm 

25 mm 


{+ 64 mm con [rpmba 

{+00 rnnn con trorriba 

(+80 mm con irpmba 


al puro liiaruo 

al puro tnanio 

aJ puro wanio 

al puro litamc 



Bi Radial) 

Si-Radial) 

Bi-Rad ian 

impedcnza nominate 

6 ohm 

6 ohm 

5 ohm 

5 Ohm 


Rilinitura della cassa 

noce lucid ad olio 

note lucid ad o'te 

noce lucid, ad olid 

Sensibility (1) 

07 OB 

00 dS 

90 dB 

93 d& 


Griglia 

in sloffa bio scum 

in siofia biu SCurg 

in stufia biu SCurg 

flispoata m Irequenza 

70 Hz-21 kHz: * 2 dB 

50 HZ-21 kHz ±2 dB 

55 Hz-21 kHz ±2 dB 

50 Hz-21 kHz±2dB 


Peso lordo 

29,5 kg 

79.5 kg 

114 kg 

Hisposta utile (±6 dO) 

50 Hz-25 kHz 

35 Hz-25 kHz 

CO Hz-25 kHz 

35 Hz-25 kHz 


AHopahante par basse Irequonzs 

1 

1 

1 toper, sotlo >00 Hz 

Fr-ecuenz-a di crossover 

3 kHz 

900 Hz, 4 kHz 

SCO- Hz, 4 kHz 

300 Hz. 1.1 kHz. 





sud’Camera separata 




4.5 kHz 


Diameiro nominate 

300 mm 

380 mm 

300 mm 

Freousnra Oi laglio m 


— 


250 Hz 


Diameiro delta bobing 

76 mm rame a nastrq 

100 mm rarnc a nastro 

100 mm rame awolto 

bi-amjaliiScMtone 







awcrfto a costa 

awdio a cosia 

a costa 

Oimensiom (L k A x P) mm 

241 X 394x248 

337x772x502 

375x041 X027 

436 x 1.006x356 



cono lamingio AquepSas 



Peso 

10,14 kgcoppia 

24.94 kg 

28.12 kg 

40.82 kg 


Peso del gruppo magnelico 

7 rasdutiore per medte e ame Irequenze 
Diameiro normals della membrana 

4.7 kg 

101 kg 

13.1 kg 

* Date OWenutO con segnala di prova a rumore Mlrato secondola nomnaliva internazionale lEC‘268-5 (rumore rosacon attS’ 

1 

25 mm 

44 mm 

44 mm 

nuazione di 12 dB/oct al di soitb di 40 Hz a al di sopra di 5 kHz. con un rapporco c cco valbre di 6 d B> per un periodo di due ore. 

Peso del gruppo magneuco 

3.5 kg 

4.3 kg 

4.3 kg 

(1) Sensibly misuraia a 1 metro di distanza con 2.83 V in mgresso {2.83 V $u 8 ohm equivalgono a 1 W}. 

Tromba Bi-radiate 






Disperssona angote re orizzcmtate 

100° ( + 10*-30 s ) 

100° t+ 10° -30°} 

100° ( + l0*-30*> 






Dispersions angoiare vertfcate 

100° (H-tP-aO*) 

lOt^ [ + 0® - 10 Q ) 

| 

+ 

O 

1 

GJ> 

0 


(1) Sensibiliia misuraie a 1 metro di dssianja con 2.83 V in mgr&sso (2.83 V su 8 ohm equivalent) a 1 VJ) 


4 ^RIETM 

mi multivie 

TM 420 

TM 520 

TM 530 

TM 620 

TM 630 

TM 930 

Sistema 

2 vie, 

2 vie, 

3 vie. 

2 vie. 

3 vie, 

3 vie. 


2 a lie par lari ti 

2 aliaparlenti 

3 altoparlgnti 

2 alioparlanti 

3 alioparianti 

3 altoparianii 

Woofer 

100 mm 

130 mm 

130 mm 

160 mm 

160 mm 

Elliiiico 







150 x 230 mm 

Midrange 



Titan 10 da 12 mm 

Titanro da 25 mrn 

Titamo da 12 mm 

Tiianto >am.nato 

Tweeter 

Titanro da 12 rnnn 

Titanic da 1 2 men 




Titanioda 12 mm 

Ultratweeter 



Si 


Si 


Capacity di poienza- 







in programme continue 

40 w 

SOW 

60 w 

60 W 

80 W 

>20 W 

Oicco musioale 

80 W 

120 W 

120 W 

160 W 

160 

160W 

Risposta in Irequenza 

80 Hz-20 kHz 

60 Hz-20 kHz 

60 Hz-22 kHz 

50 Hz-27 kHz 

50 Hz 22 kHz' 

40 Hz-22 kHz 

SensiCsiljty 

90 dB 

90 dB 

90 oe 

91 dB 

91 dB 

93 dB 

innpedenza 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 onm 

4 ohm 

Proionduy di moniaggio 

39 mm 

52 mm 

52 mrn 

57 mm 

57 mm 

77 mm 

Grigite a oorredo 

arcolare 

circolare 

circolare 

circolare 

circolare 

etliltica 


{1} Seasibiiiia misurata a 1 metro di d stanza con 2,03 y in ingtesso (2,03 V sit fl ohm equivaSgono a 1 W), 


CROSSOVER 

PX1 

Crossover 

3 vte. 

monocanaie 

Uscita midrange 

Setezjonabiie: 

(1 kHz} 

Capacity di poienza: 

0 dfc/5 dB 

m programma conlinyo 

100 W 

picco musical 

200 W 

Frequenza di crossover 

’ BOHz 
(12 d&Zoct} 

5 kHz 
{6 db/ocl) 

Imped enza 

Dimensionr 

4 ohm 

(L ?■ A >: P} mm 

100 x 52 x 150 


SERIE TR 

Sisteml multivie per 
vetlure prediapoate 

TR 87 

TR 10O 

TR 115 

TR 124 

TR 130 

TH 160 

TR 690 

Sistema 

Attdparianie 

2 vie, 

2 vie. 

2 vie. 

2 vie. 

2 vie. 

3 we. 


a doppid cono 
da 87 mm 

2 aiioparianti 

2 altdpananti 

2 aiioparianti 

2 aicoparlariti 

2 altoparlanii 

3 altopadanli 

Woofer 

Midrange 


1QO mm 

EJlittico 

90 x 140 

120 mm 

130 mm 
in fiberglass 

160 mm. 

Ellittico 

180 k 230 mm 
a cono 

Tweeter 

Capacity d< poienza: 


s cupola 

a cupola 

a cupola 

a cupola 

a cupola 

a cupola 

in programma tonlinuo 

30 W 

40 W 

60 w 

40 W 

60 W 

60 W 

100 W 

picco musicate 

60 W 

BOW 

120 W 

80 W 

120 W 

120 W 

200 W 

Risposta in Irequenza 

90 Hz-18 kHz 

BO Hz-20 kHz 

60 Hz-20 kHz 

60 Hz-18 kHz 

60 Hz-20 kHz 

70 Hz-18 kHz 

50 Hz-20 kHz 

Sensibility 

90 dB 

90 dB 

91 dB 

91 dB 

91 dB 

92 dR 

91 dB 

impede nza 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

PfOloriOiia dr moniaggio 
Gngiia a corredo 

32 mm 

41 mm 

46 mm 

45 mm 

48 mm 
circolare 

44 mm 

circolare 

70 mm 
eitinica 


ERIE TC 

Co'i'p^rtenti par sialemi 
muiticannli 

TC 12 

TC 25 

TC 40 

TC 50 

TC 60 

TC 81 

TC 101 

AitoparJime 

Tweeter da 12 mm 

Tweeter da 25 mm 

Midrange 

Midrange 

Midrange 

Aitoparianie per 

Aitoparianie per 


al puro titan 10 

al puro titanic 

da 100 mm 

da 130 mm 

Woofer da 1’60 mm 

basse irequenze da 

basse Irequenze da 







203 mm 

254 mm 

Gapaciiy di poienza: 








m programme conunuo 

40 w 

SOW 

40 W 

60 W 

80 W 

100 w 

150 W 

picco musicals 

80 W 

100 W 

80 w 

120 W 

160 W 

2C0 W 

250 W 

Risposta in Irequenza 

6 Hz-22 kHz 

3.5 Hz-27 kHz 

100 Hz-8 kHz 

60 Hz-S kHz 

60 Hz-3 kHz 

40 Hz-2.5 kHz 

30 Hz-2.5 kHz 


±3 dB 

±3 dB 

±3 dB 

±3 dB 

±3 dB 

±3 0B 

±3 dB 

RUro di protezione 

12 de/oct-5 kHz 

12 dB/oct - 5 kHz 






Sensibility 

90 dB SPL 

91 0B SPL 

90 dB SPL 

90 dB SPL 

9i dB SPL 

91 dB SPL 

92 dB SPL 

impede nza 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

Diametro bobina mobile 






36 nub 

36 mm 

Prclondiia di momaggio 



39 mm 

52 mm 

57 mm 

86 mm 

96 mm 

Griglia a corredo 



$E 

St 

St 




SERIE TL 

HI FI professional# 
in auto 

TL 4O0 

TL 5W 

TL GOO 

TL 900 

Sistema 

Aiiopariante 

2 we. 

2 vie, 

3 vie. 


a dopio cono 
da 100 mm 

2 altoparranli 

2 alldparlaetr 

3 alioparlanti 

CesleJio 

Ailummip 

Alluminio 

Allumimo 

AllumrnrO 


pressofuso 

pressofuso 

pressofuso- 

piesscluso 

Woofer 

Midrange 


130 mm 

160 mm 

Ellittico 

150 x 230 mm 
Tuan 10 laminaio 
25 mm 

Tweeter 

Capacity di poienza: 


Titanio laminalo 
19 mm 

Titan 10 laminsiQ 
25 mm 

Tiianio laminaio 
19 mm 

m programma conimuo 

40 w 

60 W 

SOW 

100 W 

picco musical's 

60 W 

120 W r 

160 W 

200 W 

Risposta m Srequenza 

100 Hz-15 kHz 

60 Hz-21 kHz 

50 Hz-21 kHz 

45 Hz-21 kHz 

Sensibility 

89 dB 

91 dB 

92 dB 

93 dB 

impede nza 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

ProJondita di mcnrsgg^ 

43 mm 

46 mm 

57 mm 

92 mm 

Gnglte a corredo 

circolare 

circolare 

circolare 

ellittica 


SERIE T 

Componenti per aiitemi 
multi conali 

T 80 

T 100 

T 120 

T 150 

T180 

Sistema 

per basse 

per basse 

subwooler 

Subwoofer 

Subwooler 


frepuenze 
da 203 mm 

Jrequenze 

0a 254 mm 

da 305 mm 

da 381 mm 

da 457 mm ; 

Cesteiio 

Allqminia 

AHuminio 

Alluminio 

Alluminio 

Alluminio 

Capacrta di pdtenza: 

pressofuso 

pressoluso 

pressotuso 

pressolusQ 

PressofuSo 

in programma contirtud 

ISO w 

200 W 

300 W 

400 W 

400 W 

piece musicale 

300 W 

400 w 

600 W 

800 W 

600 W 

Diametro bobma mobile 

50 mm 

SO mm 

76 mm 

76 mm 

76 mm 

RLSposca,tn frequenza 

40 HZ-3 kHz 

35 Hz-2.5 kHz 

40 Hzte.2 kHz 

30 Hz-1.2 kHz 

30 Hz-800 Hz 

Sensibility 

68 dB 

91 dB 

92 dB 

93 dB 

94 dB 

Invpedenza 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

4 ohm 

Prolpncfiiy di montaggio 

81 mm 

1 10 mm 

132 mm 

159 mm 

1 71 mm 
















































































